Prof. Dr Med. TEODOR 


BOHOSIEWIC 


po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 24 czerwca 1948 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 28 b. m. o godz. 11 rano 
w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, o czym zawiadamiają 
w głębokim smutku pogrążeni: 


córka, zięć i wnuk. 


Zaklad pogrzebowy , CONCORDIA" 
JANA WOLNEGO 


Kraków, plac Ssezepański t. 2 — Telefon 555-67 


Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikote ska 13 


